anislaw Dobrzański 


dyrektor teatru lwowskiego i artysta dramatyczny. 


. . . e . . . mp s 
zmarł we Lwowie dnia 16. Listopada 1880 po długiej chorobie w 55cm roku 
Życia, osierocajäc żonę i dwoje dzieci. 


Na pogrzeb, który odbędzie się we Czwartek dnia 18. Listopada o godz. Sciej 
po południu z domu przy ulicy Teatralnej Nr. 8. na cmentarz Łyczakowski, zaprasza 
przyjaciół i znajomych pozostała rodzina. 


Lwów dnia 17. Listopada 1880. 


Z drukarni „Gaz. narod.“ J. Dobrzańskiego i K. dromaną. 
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